WINCENTY KORBEL | 


en 


Urzednik prywatny, 


u“ 


przeżywszy lat 73, po krötkiej chorobie, zakończył doczesne życie 
w dniu 27 Lipca 1877 roku. 


W smutku pozostała żona wraz z synami zmarłego, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 21 w Rynku głównym, 
w Sobotę dnia 28 b. m. o godzinie 5 po południu, wprost na Umentarz. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


